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N OE SUMINISTRO 622986 

ZEA SALAZAR DAVID JORGE 

JR. RIOCHIRA 342 

SAN LUIS- LIMA 
0042GI 


RecfcoNro 1B7161102 N-CAL-17599 

0ATU5 Of 4 Mi Wi **» AO 

Tania P*vcr:<-x! 

Conntoo SobEaitanat Cl.t 

Afmcnlacto W-02 

Poieroa Ccnttatadt 0.80 M 

Nivel Tension 220 V 

Medtfcr MONOFAStCOFtoftw<c mn 


DC 1 AliEC 

lecture Actual 
lectui Anterior 
Oi f «arcM IccdiUt 
factor cMme&dor 
Cortumo ft l&cbear 

HtSTOR* D€ CONSUMO 


37769*0 (!?A)5flS) 
32388,10 (1W/16) 
381.30 
1 

38130 kWF 


Rut* 11-414-CMO MetMof Nro. 002719044 S - 0004 
GittuJt OE 106 «a**a»fE» ?M:v A*£yot 

Mes FACTURADO DICIEMBRE 17 


tlnft 

Hpvto 

Cftrgo ftp 


2.49 

Mam. y Reposobn de Conextdn 


1 11 

Coosumo de Energia 

04422 

16261 

Alumbrado Publico 


983 

Interes Compensatono 


1 72 

NotaOebAoRes.N 060-2016-OS/CO 


0 35 

1.6 V, 


33.13 

Electritcacibn Rural (ley N’ 28749) 

0.0079 

3.01 

Afianaamienio Seguadad Energetics 


3.20 

Imerfts Moratorio 


0.16 

Compentaoor C alidad Sumimstro 


(0.03) 

SUBTOTAL DEL MES 


235.57 

Ajuste eeneiKo mes a nterior 


0.0 

A/uste stneilo mes actual 


(0 05) 

TOTAL IMPORTES FACTURADOS 


236.62 
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Importe 2 Ufcmos Metes Facturados 
Juu-16 S f 204.25 Jui-ie S/221 93 


iwmm 

La eonex*ones clandestine* po nan «n riesgo su integrand 
Fiscs y sobrecargan las rede*. k> quc poede afeetac sui 
electrodoro+s&cs y eausar graves acci dentes Denunde a 

hurto da aftargia Hsmendo a Foooluz. se mantao<*a absolute 
d scree on 

I fflla al coda por deuda de tu same*. pagando antes da la 
feeiie progremeda da code: 06-JUN-2C1S 
-'El total a pagaf uxkiya: R«cargo por FOSE (Lay 27510] S/ 


ENfARGOS Ofc COBRAN2A 


TOTALAPAGAR S/ 




236.62 


USTAOOOf INTERRU 



06212794 05000000044550 


LLEVAMOS MAS QUE tU2 

Consults* ComerdalEs y Emargencias 



HlauSA MUC 2010011/!*»S !*«»»*» 3?> IttJU. 




























